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Drucksache VI/1490 


Dringliche Mündliche Fragen 
für die Fragestunde 
der Sitzung des Deutschen Bundestages 


am Mittwoch, dem 2. Dezember 1970 


Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft 


1, Abgeordneter Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß die 
Fellermaier allgemeinen Preiserhöhungen fast aller Auto- 

mobilhersteller in der Bundesrepublik Deutsch- 
land von durchschnittlich sechs Prozent durch 
Kostenerhöhungen gerechtfertigt sind? 


2. Abgeordneter Ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, 
Fellermaier von ihrem Weisungsrecht gegenüber dem 

Bundeskartellamt Gebrauch zu machen und 
das Kartellamt anzuweisen, eine Untersuchung 
über das Marktverhalten und die Kostenent- 
wicklung bei den Automobilherstellern durch- 
zuführen? 


Bonn, den 1. Dezember 1970 
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